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(シエー バーヘッド、付） 

保証書付き I 


取扱説明書 






♦お買い上げいただき、まことにあ 
りがとうございます。 

♦取扱説明書をよくお読みのうえ、 
正しく安全 にお使いください。 

♦ご使用前に r 安全上のごミ主意」 
(2 〜 6 ページ）を必ずお読みく 
ださい。 

♦保証書は、「お買い上げ曰•販売 
店名」などの記入を確かめ、取扱 
説明書とともに大切に保管して 
ください。 




便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です） 


お買い上げ曰 

年月日 

販売店を 

電話 （ ) - 


ES 921020672 K0308-1108 
Printed in China 







































安全上のご注意 


必ずお守りください 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただ < ことを説明 
しています。 

■誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、説明しています。 


A 危険 
A 警告 
A 注意 


「死 t や重傷を負ラおそれび大さい内容」です。 

「死 t や重傷を負ラおそれびある内容」です。 

「傷害を負ラことや、財産の損害び発生するおそれ 
びある内容」です。 


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。） 


§ 


してはいけない内容です。 

実行しなければならない内容です。 


八をお 

0 

禁止 

•本機は巧電式電池を内蔵しています。 

乂中投入、加熱、高温での充電 • 使用 • 放置をしない。 

発熱•発火•破裂の原因になります。 


A 警告 

〇 

•肌がめれた状態や浴室、洗面所でのご使用の際は必ず 
アダプターをコンセントか5抜いた状態で使用する。 
•掃除の際は、必ずアダプターをコンセントか!5抜き、スイッチを日 FR こずる。 

守らないと感電 • けびのおそれびあります。 

必ず守る 

•必ず交流100〜24 0 V で使用する。 

守らないと感電 • 発乂 • やけどのおそれびあります。 


A 警告 

〇 

必ず守る 

•アダプターにほこりが付着しないように定期的に掃除する。 

守らないとほこりび付着して湿気などで絶縁不良になり、 
火災のおそれびあります。 


•器具用プラグにピンやゴミを付着させない。 

感電•ショート • 発火のおそれびあります。 


•コードやアダプターがいたんだり、コンセントの 
差し込みがゆるいときは使用しない。 

感電•ショート • 発火のおそれびあります。 

Q 

禁止 

•コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、 

無理に®ばたり、引っ張ったり、ねじったりしない。 

また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。 

感電 • 発火のおそれびあります。 

•専用の巧電器で、他の商品を巧電しない。 

また、専用の巧電器外での巧電はしない。 

ショート • 異常発熱による発火のおそれびあります。 


•乳幼児の手の届くところに置かない。 

内刃•ブラシなどの誤飲による事故やトラブルの 
おそれびあります。 

めれ手禁止 

•めれた手でアダプターをコンセントか!5抜き差ししない。 

感電 • ショートのおそれびあります。 

水めれ禁止 

•アダプターは水につけたり、水洗いしない。 

感電•ショート • 火災のおそれびあります。 

0 

渥用禁止 

•アダプターは風呂、シャワー室で絶対に使用しない。 

感電 • 発火のおそれびあります。 

分解禁止 

•製品を廃棄ずるとき m 外は絶対に分解しない。 

火災•感電•けがの原因になります。修理（電池交換 
など）はお買い上げの販売店または、ノ くナソニック電工 
お客様ご相談窓□にご相談ください。 


お知らせ 


掃除のしかた 


使いかた 


巧雲のしかた 


安を上のごを意 
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安全上のごミ主意 


A 注意 

〇 

必ず守る 

•処理後、2日上たっても肌のトラブルが続く場合には、 
使用を中止し、皮フ科専門医に相談ずる。 

守らないと症状び悪化するおそれびあります。 

•ワキ使用時は、ウデを上方にしっかり伸ばず。 

守らないと痛みの増加や、肌を傷つける原因になります。 

•アダプターを抜くときは、コードを持たずに 
必ずアダプターを持って弓1き巧く。 

守らないと感電•ショート•発火の原因になります。 

•巧電時外や掃除の際は、必ずアダプターを 
コンセントか5抜く。 

守らないと感電 • けびのおそれびあり、絶縁劣化による 
感電•漏電•火災の原因になります。 

•脱毛繳ホ、湯ぶねに入5ず、シャワーで洗い流す。 

守らないと感染や炎症の原因になります。 

•ヘッドの交換時には必ずスイッチを OFF にする。 

•頭髪や巧服、指などがディスク、刃に触れないように 
気をつける。 

守らないと指を傷つけたり、髪の毛や衣服などを巻き 
込んだり、故障の原因になります。 

•やわ肌ガードは変おしやすいので注意ずる。 

•保管や持ち運びの際はキャップをつける。 

守らないとやわ肌ガードび変形、割れ、破損し、肌を 
傷つけたり、やわ肌ガードやフレームはずれの原因に 
なります。 

•脱毛器をはじめて使う場合は、2〜3日に分けて、 

無理せず少しずつ、試しなが!5使用ずる。 

守らないと肌を傷つけたり炎症などの原因になります。 

•シ王ーバーのご使用前に刃の変おや破損がないか 
確認する。 

守らないと肌を傷つける原因になります。 

•ご使用前後は、肌を清潔に保つ。 

特にワキは汗をかきやず <、炎症などを起こしやすい 
ので、汗は必ずふき取り、清潔な状態で使う。 

守らないと感染や炎症の原因になります。 


八注意 


参ヘッドをつけていない状態で、スイッチを ON にしない。 

指を傷つけたり、髮の毛や衣服などを巻さ込んだり、 
故障の原因になります。 


•掃除の際は無理な力を加えない。 

やわ肌ガードび変形、割れ、破損し肌を傷つけたり、 

やわ肌ガードやフレームはずれの原因になります。 


•ご使用前にやわ肌ガードやディスク、フレームの変お、 
割れ、破損がないか確認し、変おしていた5使用しない。 

肌を傷つけたり、やけどなどの原因になります。 


参フレームをはずして使用しない。 

肌を傷つける原因になります。 

Q 

禁止 

•脱毛後は、毛穴が開いているので、何もつけない。 

感染や炎症の原因になります。 

•アシ • ウデ用ヘッドはワキ-ビキニラインに使用しない。 

肌を傷つけたり炎症などの原因になります。 

参次のような場含には使用しない。 

-生理前、生理中、妊娠中、産後（約1力月）の方 
-日'焼けした月几 

-体調のすぐれない時や肌•身体に異常を感じる時 

肌び敏感になったり、痛みを強く感じる原因になります。 


参次のような方は使用しない。 

-アトピー性皮フ炎、湿疹など皮フ疾患のある方 
-アレル幸’一体質の方、化粧品、妨1、金属等に 
かぶれやすい体質の方 
-化腦しやすい方 

-静脈りゅう（瘤）、糖尿病、血ち病などの方 
-出血の止まりにくい方 

-今までに脱毛（毛抜き、脱毛器、ワックス等）により 
月几にトラブル(化牆や炎症等）を起こしたことがある方 

肌を傷つけたり、敏感になったり、炎症や出血などの 
原因になります。 


安 

を 

上 

空' 

達 

意 


お知らせ 


掃除のしかた 


使いかた 


充電のしかた 
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安全上のごミ主意 


A 注意 

0 

禁止 

参次のような部位には使用しない。 

-皮フのたるんでいる部分、傷、湿疹、ほくろ、あざ、 

いぼ、吹さ出ものなど 

肌を傷つけたり、炎症や出血などの原因になります。 

•アシ•ウデ用ヘッドにて皮フのたるんでいる部分 

(ヒジ • ヒザや内側など）の使用は皮フがたるまないように 
皮フを伸ばして軽く肌に当てる。肌に強く巧しつけない。 

肌に強く押しつけると肌を傷つける原因になります。 

•肌に強く押しつけたり、同じところを何回もこすったり、 
あてたままにしたり、たたくような使いかたはしない。 
•顔•外陰部およびその周囲•太もものつけ根などには 
使用しない。 

•骨ばっている部分（ヒザやスネなど）の使用は肌に強く 
押しつけたり、同じところを何回もこすったり、 

あてたままにしたり、たたくような使いかたはしない。 

肌を傷つけたり、炎症、痛みの増加などの原因になります。 

参次のような使いかたはしない。 

-水泳や海水浴、大衆浴場への入浴の直前に日前まで 
にご使用 < ださい） 

-家族や他人との共用 

-脱毛直後の過激なスポーツや運動 

脱毛により開いた毛穴から、細菌び入り、感染や炎症 

などの原因になります。 

•シエーノ（ーヘッドをご使用の勵ホ、刃を強く巧さえない。 

破損して肌を傷つける原因になります。 

•内刃の刃部（金属部）は、手でふれない。 

手を傷つける原因になります。 


使用上のごミ主意 


本体のミちれは、八レコール • シンナ ー• ベンジン • 
除光液などでふかないでください 

II ^ jly ' l ^ l 故障や部品の割れ•変色などの原因になります。 

乾いた布や、薄めの石けん液を少し含ませた布で 
兩さ取ってください。 


( 

\1/ 

~〇- 


/|\ 


フレームをはずしたまま天日に干したり 
しないで<ださい 

防水ゴムび劣化し、故障の原因になります。 



ドライヤーやフアン ヒーター などで 
本体を乾燥しないでください 

部品の変形•故障の原因になります。 



高温場所に放置しないでください 

故障の原因になります。 



ご使用繳よ、湿気の少ないところに保管して 
<ださい 

お室などに放置すると本体内部で結露や鐘び 
発生して故障の原因になります。 


安 

を 

上 

達 

意 


お知らせ 


掃除のしかた 


使いかた 


充電のしかた 
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ご使用の前に 


各部のなまス 


くスタン K > 

※アシ.ウデ用 
ヘッド専用 



くアシ•ウデ用ヘッド> 


密着やわ肌 
ガード 


ディスク（内部） 



く本が> 


アシ•ウデ用 
フレーム 
フレーム着脱 リブ 


ヘッド着脱 
ボタン 



ソケット 


くキャップ> 

※ワ丰用 
ヘッド専用 


くワキ用ヘッド> 

泡 キーパー 




やわ肌ガード 
(表面の金属部） 

ディスク 
(内部） 


ワキ 用フレーム 


フレーム 
着脱ボタン 

くプレ脱毛用コーム> 

(シェーバー丰ヤップ兼用） 



スイ、ソチ 


充電表示•完了ランプ 

点义了 ：充電中 
点滅：充電完了 


クシ部 


くシエーバーヘッド> 

トリマー 

外刃(ネット刃） 
フレーム 
着脱ボタン 
トリマー八ンドル フレーム 
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すぐに使って 
みたいとき… 



巧雲してください 




ヘッドを交換して 
ください 




脱毛をしてください 


ちくじ 

I 

使用上のごを意 . 7 

I || I I 

名'部のなまえ/付属品 . 8 

脱毛について . 10 

ヘッド交換のしかた . 13 

I 
I 

脱毛のしかた . 16 

上手な脱毛のしかた . 18 

シェーバーの使いかた . 21 

I 

水洗い掃除 . 23 

ブラシ掃除 . 26 

I 

替刃/蓄電池の寿命と交換 . 28 

海外でのご使用について . 29 

世界の電圧とプラグ . 30 

よ<あるご質問 . 32 

製品を廃棄するときのお願い . 34 

こんな異常を感じたら/定格•仕様 ••…36 
イ呆ミ正と アっ yb 一廿ーピス/ 

パナソニック電工お客様ご柜談窓□のご案内 •• 38 

保証書 . 裏表紙 


安 

を 

上 

空' 

達 

意 


P16 〜20 


P13 


お知らせ 


掃除のしかた 


使いかた 


P14 〜15 


充電のしかた 


ご使用の前に 


安全上のごミ主意 


お知らせ 


掃除のしかた 


使いかた 


充電のしかた 
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ご使用の前に 


脱毛について 


はじめてお使いになる場合は、このページを必ずお読みください。 


八注意 


•脱毛器をはじめて使う場含は、 
2〜3日に分けて、無理せず 
少しずつ、試しなが5使用する。 

守らないと肌を傷つけたり 
炎症などの原因になります。 


•肌に強く押しつけたり、同じ 
ところを何回もこすったり、 
あてたままにした0、たた< 
ような使いかたはしない。 

肌を傷つけたり、炎症、痛みの 
増加などの原因になります。 


•水泳やお水浴、大衆浴場への 
入ミ谷の直前には使用しない。 

脱毛により開いた毛穴から、 
細菌び入り、感染や炎症などの 
原因になります。 


•脱毛後は、毛穴が開いている 
ので何もつけない。 

感染や炎症の原因になります。 


•処理後、2曰上たつてら肌の 
トラブルが続く場含には、 
使用を中止し、皮フ?4専門医 
に相談ずる。 

守らないと症状び悪化する 
おそれびあります。 

v . _ ノ 


脱毛する際、はじめての 
方や、シーズン始めの場 
合などは、毛の本数が多 
いため、痛みを強く感じま 
すが、2回目 W 降は処理 
する本数が少なくなるた 
め痛みは軽減されます。 
しかし 痛みの感じかたは 
個人差があります。 



脱毛直後は点出血したり、 

赤くなることがあります。 

痛みや赤みが化た場合は、 
冷たいタオルで冷やして 
<ださい。 


※痛みの感じ方には、個人差があり 
ます。通常は肌が温まった状態で 
使用することをおすすめしますが、 
肌をぶやすことで痛みが感じにく 
くなる方もいらっしゃしなす。どう 
しても痛みがひどい場合は、一度 
肌をぶやしてからお試しください。 
その際冷却パック等をタオルで 
包み1分程潮几にあてて冷やし、値 
接肌に当てると凍傷の恐れがあ 
ります）その後脱毛してください。 


肌のケアは肌が安定してから行って 
ください。 （ Q&A 


P 32 〜3據照 
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脱毛する際、毛は3曰以上伸ばしたが態でお使いください。 

ただし、"毛周期"の関係上、3日伸ばしても抜けない毛があります。 

短い毛は、無理をせず、毛抜きやシエーバーのご使用をおすすめします。 
※無理に抜くと肌を傷つけるおそれがあります。 


毛周期とは 

ヒトの毛は、 毎日少しずつあけては生える としりことを繰り返しています。 
これは 一本一本の毛が独立して、一定の生え替わりを繰り返しているか ら 
で、この生え替わりを毛周期(ヘアサイクル)と呼びます。 

毛周期には、大きく分けて生え始めから完全に伸びきるまでの成長期と、 
毛根が衰え、自然と毛が掀寸落ちるまでの休止期があります。 

休止期にある毛をあいた場合、その後一定期間生えてきませんが、生え 
始めの毛や成長期にある毛は、次の日からでも表面に化てくる場合があ 
U ます。 

また、 一本一本で毛周期は違いますから、3日伸ばしでも、その日に皮フの 

表面に化てきた毛などは、短すぎてあけない場合があります。 



成長期の毛休止期の毛 


生え始めや、短い毛などが残る 



成長期の毛根休止期の毛根 


安 

を 

上 

空' 

達 

意 


脱毛後 


脱毛前 (3 日伸ばし) 


お知らせ 


掃除のしかた 


使いかた 


充電のしかた 


ホ义脱毛ではありませんので、2回目]:降は、ワキは約1週間に1回、 
アシ•ウデは約2週間に1回の定期的な脱毛をおすすめします。 
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ご使用の前に 


脱毛について(つづき) 


脱毛する際、毛が長いときはカットする 


• 脱毛しやすくなり、痛みも軽減されます。 

• 毛が長いままですと脱毛時に、毛が内部の部品じからんで故障のおそれ 
があります。 


ワキ•ビキニライン 


脱毛器を使う 3 〜 5 日前にシエーバーヘッドで 
そってお<ことをおすすめします。 

(シエーバーの使いかた 


P 21 〜22 参照 


アシ•ウデ 


プレ脱毛用コームを取りつけたシェーバー 
ヘッドでそりましょう。 

(シェーバーの使いかた 
①シエーバーヘッドの 


P 21 〜22 参照 


トリマーを上げて 

③プレ脱毛用コームを取りつける 



f トリプルスピンディスク 1 


r 密着やわ肌ガード ^ 

ァシ•ゥデ用ヘッド 


アシ•ウデ用ヘッド 

より簡単&スピーディに脱毛するた 
めに、ディスクがタテ•ヨコ方向に回 
転します。 


①より肌に密着するためにガードが 
上下に動きます。 

③ガードが肌をやさしく保護します。 

類参 


諮 ゃ^^ 

pw 

どの方向からも毛をつかみながら 
脱毛します。 

V J 


V J 


12 


ヘッド交換のしかた 


A 注意 

V 

•ヘッドをつけていない状態で、スイッチを ON にしない。 

指を傷つけたり、髪の毛や衣服などを卷さ込んだり、 
故障の原因になります。 

•ヘッドの交換時には必ずスイッチを OFF にする。 

守らないと指を傷つけたり、髪の毛や衣服などを 
巻き込んだり、故障の原因になります。 

J 


ワキ•ビキニライン 
の脱毛には 



アシ•ウデの 
脱毛には 

アシ々デ用ヘッド 



ワキ、ビキニライン 
には使用しない。 
ワキ用ヘッドを使用 
すると時間がかか 
し J ます。 



2 


ヘッド着脱ボタンを 

押しなが6 
取りはずす 

取りつけるときは 

r カチッ」と音がするまで 
押しこむ 

体体にヘッドが固定されるまで押 
しこむ） 



安 

全 

上 

空' 

達 

意 


お知らせ 


掃除のしかた 


使いかた 


充電のしかた 
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巧雲のしかた 


巧電のしかた 


A 警告 

•めれた手でアダプターをコンセントか5巧き差し 
しない。 

•アダプターは風呂、シャワー室での使用は絶対に 
しない。 

•アダプターは水につけたり、水洗いしない。 

感電•ショート • 発火のおそれびあります。 


•必ず交流100〜24 0 V で使用する。 

守らないと感電 • 発火 • やけどのおそれびあります。 

ノ 


海外旅行先でご使用の場合は電源コンセントの電圧とコンセントの形状を確認 
し、使用地域に合ったプラグアダプターをご使用ください。 


P 29 〜31参照 


"I 本体のスイッチを OFF にする 

9 本体底部のソケットに器具用プラグを奥まで 
しっかり差し込む 

※本体底部のソケットに水滴がついている場合は、十分にふき取って 
から器具用プラグを差し込んで < ださい。 

故障の原因(こなります。 

S コンセントにァダプタ-をしつかり差し込む 

A 巧電表示•完了ランプの点のの確認をする 

■ ♦ランプの見かた*™™™ 


P 15 参照 


1回のフルを電で約30巧間使用可能です。 

※肌へ当てる力、周囲の温唐毛のミ農さ等により使用時間は異なります。 


約1時間で充電完了 


巧電完了後、コンセントにつないだままにしていても性能に 
問題はありません。 

※特に低温での充電は蓄電池の寿命を短くするおそれがあるため、 
充電推奨温度での充電をおすすめします。 

※本脱毛器はリチウムイオン電池を使っているので継ぎ足し充電を 
してもメモリー効果の問題はありません。 
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巧電中 


ル 


点な 


巧電完了時 

1回点滅 


巧雲完了後 
10巧後 

ル 

2秒闇に 
1回点滅 


巧雲異常時 

※異常の表示が化た 
\J 場合は充電推奨温度 

(15〜35°0で 
充電してください。 




1秒間に2回点滅 


>初めてお使いのときや半年]:>(上使われなかったときは、充電開始後数 
分間、充電表示•完了ランプが点灯しない事がありますがそのまま充電 
すると点灯します。 

>充電は専用の充電器を使用して<ださい。 

>充電推奨温度は15〜35でです。周囲温度が適正温度 （ 15〜35で)- 
から極端にはずれていると、充電時間がのびたり（約3時間）、充電しが 
い場合があります。 

>充電中、テレビ等に雑音が入る場合、別のコンセントで充電してくださ 
い。 

>充電•ご使用中は本体•充電器が多少熱くなりますが、異常ではありませ 

>コードが破損した場合、コードだけの交換はできません。 

販売店またはパナソニック電工お客様ご相談窓□にご相談ください。 

>器具用プラグの着脱は、〕ード部分を持って巧わないでください。 

必ず器具用プラグを持って抜いてください。 
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使いかた 


脱毛のしかた ※アダプターを]ンセントにつないだままでは動作しません 


A 警告 

•めれた手でアダプターをコンセントか5巧き差ししなし、。 

感電•ショートのおそれびあります。 J 

A 注意 

V 

♦頭髮や妨1、指などびディスクに触れなしけうに気をつける。^ 

守らないと指を傷つけたり、髪の毛や衣服などを 
巻さ込んだり、故障の原因になります。 

•フレームをはずして使用しない。 

肌を傷つける原因になります。 


泡を使用する場合：肌を濡6した状態でご使用くださし> J 

手順 1〜8 

ミきを使用しない場合：§1の水おや汗はふき取った状態でご'使用くださし> ) 

□-シヨンや乳澈パウダー、制汗剤などはつけず、肌を清潔で乾燥した 
状態にして処理をする。 手順 1, 2, 5, 6 

1 本体のスイッチを OFF にする 

I ♦ コンセントか6アダプターを抜き、本体か6器具用プラグを抜く。 


〇 キャップを はずす(ヮキのみ） 

ム 使いたいヘッドを取りつける 



P 13 参照 


• ヘッド交換のしかた 

• やわ肌ガードやディスク、フレーム 
の異常がないか確認する。変お- 
割れ •破損がある場合は、 使用を 
中止してください。（ワキのみ） 

肌を傷つけたり、やわ肌ガード、フ 
レームはずれの原因になります。 

ディスクの上に約1プッシュ(約 0.3g) の 

ボディソープ佈販）と少量のお湯をつける 

♦ 必ずボディソープをご'使用ください。 

水またはお湯だけの使用は、肌のすべり 

や脱毛具合が悪くなります。 

♦ 固おせっけんなど本体につけることがで 
きない場合は、肌に泡をつけてください。 

• 洗ミき料のやに粒が入ったもの(指で触っ 
てザラつきがあるもの）は、使用しない 
マ V だ為.、 

故障の原因になります。 



約 1cm 
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4 手についたミきを洗い流す 

f • スイ、ソチの操作や本体が滑りやすいため手の泡は洗い流してください。 

S スイッチを ON にして、脱毛する 

( - 麵就巧ちを - 

♦ 泡立ちはボディソープの種類によって異なります。 

♦ 泡をつけるとすベリが良くなり、早く動かしがちです。 

ヘッドを肌に直角に輯くあて、ゆっくり動かすこと 
をムがけてください。 

♦ 泡で毛が見づ6 くなります。 

泡で残った毛が見づらい場合は、泡をおとして 
確認してください。 



6 

7 

8 


脱毛し終わったら 

スイッチを OFF にする 
抓を洗い流す 

使用後は フレームを 取りはずし、 フレームと ディスクを 

十巧洗い流す 

♦ フレームの 取りはずしかた 

♦洗い流しかた、保管方法_ 

♦ 取りにくい毛は、付属のブラシで取り除いて 
くださぃ。 ■がみふ 

• やわ肌ガード、 フレームは 変型しやすい 
ため取り扱いには気をつけてください。 


P 23 参照 


P 23 〜25参照 



• ディスクの動作による音が発生しますが、異常ではありません。 

♦ 本体を落としたり、固い物にあてたりしないでくださし、。 

やわ肌ガードやディスク、フレームの変形•割れ•破損の原因になります。 

• 使用推奨温度は5〜35でです。 

使用推奨温度 W 外では使用時間が短くなったり動作しない場合があります。 

♦充電残量が少ない状態でご使用されますと肌への押しつけによりディス 
クが止まることがあります。 

充電を行った儉ご使用ください。 







































上手な脱毛のしかた 


お部屋で使用する場合は毛がこぼれますので、紙などを敷いてお使いください。 


/K 注思 

V 

•ワキ使用時は、ウデを上方にしっかり伸ばす。 

守らなし化痛みの増加や、肌を傷つける原因になります。 

•アシ•ウデ用ヘッドはワキ•ビキニラインに使用しない。 

肌を傷つけたり、炎症などの原因になります。 

•肌に強く巧しつけたり、同じところを何回もこすったり、 
あてたままにしたり、たた < ような使いかたはしない。 

顔•外陰部およびその周囲•太もものつけ根などロホ 
使用しない。 

肌を傷つけたり、炎症、痛みの増加などの原因になります。 


アシ•ウデヘッド用の 
正しい持ちかた 

ディスク部周辺に指がかからない 
ように手を全体的にさげる 




♦密着 やわ肌ガードを肌に直角に輕くあて、密着させる。 



本体を肌に強く押しつけたり、 
傾けて使用すると肌を傷つ 
けたり、ディスクが止まるおそ 
れがあります。 


♦を 言ぶ^動かす 

♦ 早 < 動かすと、あき残しが多く 
なります。 

♦ クルクル回しながら動かすと 
あけやすくなります。 


P 19 参照 
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アシ•ウデヴシ•ウデ用ヘッド） J 


※真つすぐ(こ動かしても、自由に動かしても脱毛できます。 
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使いかた 


上手な脱毛のしかた(つづき) 


ワキ（ワキ用ヘッド） 


♦ワキの 皮フがたるまないように、 
ウデを上方にしっかり伸ばす 


♦やわ 肌ガードを肌に直角に 
軽 < あて、密着させる 

• 直角にあてなした肌を 
傷つけたり、服をはさむ 
おそれがあります。 


♦毛の 流れに逆らうように 
上下、左ちに動かす 



ビキニライン（ワキ用ヘッド） 


♦指で 肌を伸ばしながら、毛の流れに 
逆らうようにゆっくり動かす 
(内側か6外側へ） 


♦ ビキニラインは水着やショーツなどを 
はいて、あらかじめ脱毛する部分を 
確認してください。 

♦ 処理したい毛を短くカットしてから 
抜いてください。 

♦ 長い毛が器具にからまないよう 
ごを意ください。 



[—バーの使いかた※アダプタ-をコンセントにつなぃだままでは動作しません 


八注意 


ボディソープを使用する場合 


•シ王ーバーのご使用前に刃の変おや破損がないか 
確認ずる。 

守らないと肌を傷つける原因となります。_ 

※シエーバーをはじめてお使いに 
なられる方は、輕くなでるように 
試しぞリをしてください。 

1 シェ-バ-ヘッドを 取りつける 
• 交換のしかた 

2 プレ脱毛用コ-ムを取りはずす 

) 外刃(ネット刃)に変形、玻損、 

J 割れがないか 

確認する 

スイソチを ON にする 

• コンセントからアタ A プターを抜き、 
本体から器具用プラグをあく。 



I よく泡立ててそると肌のすべりもよく、より短くそれます。 

I シエービングクリーム、栄養クリーム、享し液は使わないでください。 

(刃の目づまりの原因となります。） 

I 刃まわりにボディソープが残ることがありますのでブラシで水洗い掃除を。 
めるま湯で洗っていただくと効果的です。 


ボディソープを使用しない場合 


I 肌が湿っているとすべりが悪く、そり残しの原因になるので、汗をよくふき 
取ってから使用してください。 

I ワキはボディパウダーを使用するとすベリがよくなりまず。 

I デオドラント剤を使った場合は、お手入れごとに水洗い掃除をしてください。 
(刃のサビの原因じなります。） 


>外刃をいためないように使用後は必ずプレ脱毛用コーム 
(シエーバーキャップ兼風をつける 0 _ 

>刃面のオイルのミちれが肌につかないように、初めてのご使用前やを油のあとは、 
余分なオイルをティッシュなどでふき取る。オイルは肌に影響ありません。 

次ぺージにつづく 21 
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ご使用の前に 


こーバーの 使いかた (つづき） 


長い毛はトリマーを上げてカット 


J 



トリマーハンドルを上に 上げて、 
トリマ-を 上げる 

•長い毛•寝た毛はトリマーで先に粗ぞリ 
をした歡外刃で仕上げる方がきれいに 
で*キす 

♦ トリマー部に毛がたまったらブラシで取 
り除いてください。そり残しの原因に 
なります。 

シェーバーヘッドの肌へのあてかたと動かしかた 


ワキ I アシ•ウデ 




默 


\ \ \ 


肌 


トリマーを上げたとき 


_ ) 

^ 刃全体を肌に 

I ピッタリとあてる 

♦ 刃面を浮かせないように 

2 毛の流れにさからうように 

ゆっく化 

なでるように IS かす 

♦ 強く押しつけると毛の導入が悪くなり、 
そり残しの原因になります。 

_ ) 



刃面を軽 <肌に 

あてる 


プレ脱毛用コームを取りつけたとき 


90。」 

紙 ハ 

肌クシ部 


クシ宫 B を S 几に 

密着させる 

• プレ脱毛用コームを取りつけるときは 
トリマーを上げて ください。 


W 


掃除のしかた 


r 

A 警告 

V 

•掃除の際は必ずアダプターをコンセントか5抜き、 
スイッチを OFF にずる。 

守らないと感電 • けがのおそれびあります。 

•アダプターは風呂、シャワー室で絶巧に使用しない。 
•アダプターは水につけたり、水洗いしない。 

感電 • けび•ショート • 発火のおそれびあります。 

J 

r 

A 注意 

V 

•頭髪やを類、指などがディスク、刃に触れないよう 
に気をつける。 

守らないと指を傷つけたり、髮の毛や衣服などを 
巻さ込んだり、故障の原因になります。 

J 


1 


>ディスク•内刃•外刃•本体丸ごとの水洗いができます。 

>をヘッドごとの水洗い掃除をおすすめします。 

>やわ肌ガードの変おや破損をしないように掃除をして<ださい。 

>ボディソープを使用して処理した場合は、八ンドソープで洗う必動ま 
ありません。泡を洗い流し、乾かしてください。 

(シエーバーヘッドのみ刃のお手入れをしてください。 

フレームを取りはずす 

アシ•ウデ用ヘッド：フレーム着脱リブに指をかけ、取りはずす 
ワキ用ヘッド：フレーム着脱ボタンを押しながら、取りはずす 

※やわ肌ガードは変形しやすいので触れないように 
取りはずしてください。（ワキ用 ヘッドの み） 
シエーバーヘッド： 片側から取りはずす 
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が先い掃除 


お知らせ 


掃除のしかた 


使いかた 


充電のしかた 



































































掃除のしかた ^ 


水ミ先い掃除(つづき) 


2 

3 


4 



ディスク、刃に 

ハンドソープ 佈販)をつける 
スイ、ソチを ON じして 

少量の水をかけて泡だてる 

※必ずアダプターをはずして本体のみ水洗いしてください。 
※泡や水が飛び散るおそれがあるのでミ主意してください。 

ディスク、刃に水またはめるま湯をかけて 
付着している毛 < ずや汚れを 

十巧洗い流す 

※水またはめるま湯が飛び散るおそれが 
あるのでを意してください。 

※熱湯のご使用はさけてください。 

※取りにくい毛くずは付属のブラシにて 
取り除いてください。 ■おみぶ 
※洗い残しがあると白いあとがついたりディスク 
刃がスムーズに動かない場合があります。 

※やわ肌ガードを強く押さえないでください。 

(ワキ用のみ） 

5 スイ、ソチを OFF にし、 

が着物は乾いた布で ぶ\ぎ取 y 、 

風通しのよい場所で 
十巧に乾かす 

※やわ肌ガードを強く押さえないでください。（ワキ用のみ） 
※湿ったままの状態で長時間放置すると、 

臭いの原因になることがあります。 

※臭しぶ S する場合再度水洗し4毒除を 

I てドさし、 

※フレームを取りはずしておくと、 

より早く乾燥します。 

※本体のが着物もふき取ってください。 

※シエーバーヘッドの場合は刃のお手入れをしてください。 
※ソケット部も十分(こ乾かしてください。 
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6 


ワキ用/シェーバーヘッドは 

キャップをつけて保管する 

※シェーバーヘッドはプレ脱毛用コームをつけて保管してください。 
※アシ•ウデ用ヘッドはスタンドに置いて保管してください。 


掃除後は、巧のお手入れを（シエーパ'-ヘッドのみ） 


掃除の傲当社専用オイル(別売)を外刃 • トリマー全体に 
1〜2滴程度おとし、スイ、ソチを入れて、2〜3秒動 
かしてください。 

• トリマーに塗るときはトリマーを上げてください。 

• 当社専用オイル JU 外は使用しないでください。 

• 特に水洗い掃除をした後は刃のお手入れを 
おすすめします。 


お手入れ用品（別売） 


J 



く当社専用オイル> 


〇 

専用オイル 



L (滴下式） 

i-onnon / 



シェーバーオイル 
(スプレー式） 
ES 006 


当社専用オイルはシェーバーヘッド用です。 

刃の動きがなめらかになり、/陕適な刹り□ホを保ちます。 


台所、ミ谷室、トイレ等の汚れ落とし用洗剤は使用しないでください。 
(本体故障の原因になります） 

お手入れ用品は販売店などでお買い求めください。 

お子様の手(こ届かないところに保管してください。 

万一飲んだり、目に入ったりした場合は、応急処置を行い医師に相談 
してください。 
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ブラシ掃除 


ご使用後、フレームやディスク部、巧はいつも清潔に掃除してくださし、。 



•乳幼児の手の届 < ところに置かない。 

内刃•ブラシなどの誤飲による事故やトラブルの 
おそれびあります。 



•掃除の際は、必ずアダプターをコンセントか!5抜き、 
スイッチを OFF にずる。 

守らないと感電 • けびのおそれびあります。 

•頭髪やお頃、指などがディスク、刃に触れないように 
気をつける。 

守らないと指を傷つけたり、髮の毛や衣服などを 
巻さ込んだり、故障の原因になります。 


、 ワキ用/アシ•ウデ用ヘッド' 

やわ肌ガードの変おや破損をしないように掃除をしてください。 


フレームを 取りはずす 


P 23 参照 


2 ブラシで掃除する 

♦ ディスクに入り込んだ毛くず 
が、取りにくい場合があります。 
本体を下に向け、指でディス 
クを数回回転させてから、再 
度ブラシではらうと取りやす 
くなります。（必ずスイ、ソチを 
OFR こした状態で行なって 
ください。） 

♦フレームをはずした際ディ 
スクの横にある金属部分に 
さわらないで<ださい。 
故障の原因になります。 

• ブラシはが属の専用ブラシ 
を使用してください。 




〇 が着物は乾いた布で 

J ふき取る 

• やわ肌ガードを強く押さえないでください。 

4 キャップをつけて保管する（ワキ用のみ） 

※アシ•ウデ用ヘッドはスタンドに置いて保管してください。 

シエーバーヘッド 

i フレーム着脱ボタンを押しながら、 

' フレームの 片側から取りはずす 
2 ブラシで掃除する 

♦ 強く押しつけるように掃除すると刃が 
破損します。 

〇 が着物は乾いた布で 

J ふき取る 

4 プレ脱毛コームを取りつけて保管する 



外巧交換時！:>1外は、絶巧に外巧をはずさないでください。 
取りはずしかた J 取りつけかた 


J 


外刃を指で輕く押しこみながらフレ外刃のプラスチック板のつしザこ面(内 
ーム内側の突起から外刃のプラス刃と接する面）を上向きにしてフレ 
チック板を爪ではずし、外刃を取りームの中に入れ、突起に外刃の穴 
はずす。 をはめ込む。 


フレームの突起 



プラスチック板 
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お知らせ 


替巧 


最寄りの販売店などでお買い求めください。 



• 外巧は約1年ごとに、内巧は約2年ごとに取りかえることをおすすめします。 


蓄電池の寿命と交換 


♦ 寿命： 約1週間に1回の充電で3年程度(ただし、保証は1年)です。 

また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命 
と考えられます。（蓄電池寿命は、使用•保管などの状態により 
大き < 変化します。） 

• 交換： 電池の交換は、お買い上げの販売店または、パナソニック電工 
お客様ご巧談窓□にごホ目談ください。 

ご自分で行うと防水機能が維持できず故障の原因になります。 
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海外でのご使用について 


■ご使用の前に 

•この商品は交流100〜240\/電源でご使用いただけます。 

ネ国によっては、同一国内でも一部地域において電圧が異なったり、高圧の工業用電 
源が家庭内やホテルに引き込まれているがことありますので現地で充分お確かめ 
のうえ、ご使用ください。 

■プラグアダプターの使いかた 

•この商品は A -2 プラグ仕様です。 A -2 プラグ地域ではプラグアダプター 
なしで使用できます。 

• A -2 プラグ以外のプラグ使用地域では、プラグアダプター(別売)が必要です。 

ネ P 30 〜 P 3 1にを国の使用可能プラグを記してありますので、海外でご使用の際(こは 
必要なプラグをお買い求めください。ただし、一部地域(こおしては使用可能なプラグ 
が異なる場合がありますので、充分ごを意ください。 

•プラグアダプターをご使用にならないときは、電源コンセントからはずして 
ください。 


プラグアダプター(別売)の種類 


タイプ 

A -2 

C -2 

アメリカンタイプ 

ヨー□ピアンタイプ 

プラグの 

形状 

飛咖 

^~~/日本国内も 
vOi このタイプの 
M プラグ形状 
です。 


タイプ 

B -3 

BF ( S -3) 

U . K タイプ 

プラグの 

形状 



タイプ 

0 

オーストラリアンタイプ 

プラグの 

形状 

じ— ' アース 付タイプち 

使えます。 


プラグアダプター(別売)の使いかた例 


適切なプラグアダプターを 
アダプターのプラグに差し込んで 

アダプタ-のプラグ 



プラグァダプター 
( C -2 プラグの場合) 


(ミま）プラグアダプターでは電圧の 
変換はできません。 


i 

空' 

達 

意 


使 

用 

の 

前 

に 


面 

巧 

の 
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お知 6 せ 


巧界の電圧とプラグ く World Voltage and Plug Chart 〉 


地域 

国/地域 

電圧 

プラグ 

化 

米 

アメリカ合衆国 

120/208/240 

A -2 

カナダ 

120/208/240 

A -2 、BF 

ハワィ 

120/208/240 

A -2 


イギリス 

230/240 

B 、 B -3、 BF 、0 


ィタリア 

125/220/230 

C -2 


オーストリア 

220/230 

C -2、 B -3 


オランダ 

220/230 

C -2 


ギリシャ 

220/230 

C -2、 B -3 


スイス 

220/230 

C -2、 B -3 、BF 

3 

スウェーデン 

220/230 

C -2 

1 

□ 

ツ 

パ 

スペイン 

127/220 

A -2 X -2 

デンマーク 

220/230 

C -2 

ドィツ 

127/220/230 

C -2 


ノ J レウェー 

230 

C -2 


ハンガリー 

220 

C -2 


フィンランド 

220/230 

C -2 


フランス 

127/220/230 

C -2、0 


ベル ギー 

127/220/230 

C -2 


ロシア 

127/220 

A -2 X -2 


オーストラリア 

240/250 

0 

才 

グアム島 

110/120/240 

A -2 

セ 

サイパン島 

110 

A -2 

ァ 

トンガ 

240 

0 

ァ 

ニユ ーンーフント 

230/240 

0 


フィジー 

120/240 

A -2、 C -2、0 
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地域 

国/地域 

電圧 

プラグ 

ア 

ジ 

ァ 

インド 

230/240/250 

C -2、 B -3 、BF 

インドネシア 

127/220/230 

A -2、 C -2、 巳- 3 、BF 

シンガポール 

110/230 

B -3 、BF 

タイ 

220/240 

A -2、 C -2 、BF 

大韓民国 

100/110/200/220 

A -2、 C -2、 BF 、0 

台湾 

110/220 

A -2、0 

中華人民共和国 

110/220 

A -2、 C -2、 B -3、 BF 、0 

フイリピン 

110/115/220/230/240 

A -2、 C -2、 B -3、 BF 、0 

ベトナム 

110/120/220/230 

A -2、 C -2 

香港特別行政区 

200/220 

C -2、 B -3 、BF 

マカオ特別行政区 

115/127/220 

A -2、 C -2、 B -3 

マレーシア 

240 

C -2、 B -3 、BF 

中 

南 

米 

アルゼンチン 

220/225 

C -2、 BF 、0 

プエルトリコ 

120 

A -2 

ブラジル 

127/220 

A -2. C -2 

メキシコ 

120/125/127 

A -2 

中 

東 

ア 

フ 

U 

力 

アラブ首長国連邦 

220/230/240 

C -2、 B -3 、BF 

エジプト 

220 

C -2、 B -3 、BF 

クウェート 

240 

C -2、 B -3 、BF 

トルコ 

220/230 

A -2. C -2 

南アフリカ共和国 

220/230/240/250 

C -2、 B -3 、BF 

モ□ッコ 

115/127/220 

C -2 


* 国によっては、同じ国でも地域•ホテルにより電圧•プラグの形状び異なる場合びあります。 

現地で充分お確かめのうえ、ご使用ください。 

* 上記しソがの電圧•プラグを使用している国/地域をあります。 


I 
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お知 6 せ 


よくあるご質問 


Q :ご質問 ） A :回答 


毛が巧けないのですが… 毛の長さ、動かすスピード、肌に当て 

► る角度、動かす方向をもう一度ご確 

三で ノ 


N 0〜 12.18 〜20参照 


毛を抜いても 毛が農くなることはありません。 

濃くなりませんか？ ^ 


巧いた6血が 
にじんできたのですが… 


個人差がありますが、肌の敏感な部位で 
は血がにじむことがあります。 

肌を超くふき、清潔じしておいてください。 
2日 W 上たっても治らない場合は使用を 
中止し、皮フ科郭呕にご相談ください。 


脱毛後、肌が赤くなるの 脱毛直後じなることがありますが、毛の撕す 

でづ■が… た部分の修復のために、巧フの血流が増加し 

^ たものです。 

ホみが化た場合は、冷たいタオルでぶやして 
ください。2日 W 上たっても消えない場合は使 
用を中止し、皮フ科専門医じご相談ください。 


脱毛後、肌に白い点々が 脱毛により、角質がめ <れたためです。 

できたのですが… ^ 脱毛後は肌を清潔に保つようにし 

て < ださい。 


脱毛後、毛穴が盛り上がり、 
鳥肌のようになったの 
ですが… 


体質や体調(こよって、一時的にそのよう 
な状態じなる場合があります、 

2日 W 上たっても治6ない場合は使用を 
中止し、皮フ科専門医にご相談ください。 
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Q :ご質問 


A :回答 


J 


脱毛後、肌が乾燥するの 
ですが、いつか6ケア 
できますか？ 


脱毛後2日くらいしてから、薬局で 
売っているワセリンか、保湿剤をご 
使用 < ださい。 


生理中や妊娠中に使用 
できないのはなぜですか？ 
胎児に影響があるの 
ですか？ 


生理前や生理中、妊娠中や産後(約1力月） 
は、ホルモンのノ \ランスが不安をなため 
肌が敏感になったり、痛みを強く感じる 
場合があるためです。 

胎児への影響はありません。 


毛が皮フの下に生えて 
きましたが、どの様に 
したらよいですか？ 


個人差がありますが、一般的にどん 
な方法の脱毛をしても、皮下再生毛 
が'おこりやす < なります。 

深くもぐっている毛は無理じあこう 
としないでください。入ミ谷中、皮フが 
やわらかくなっているときに、市販の 
へちまたわし等で軽 < こすり毛先を 
化すよう(こして < ださい。 


皮下再生毛とは， 


脱毛後、再生毛が角質に閉じこ 正常な再生毛 
もって表面に化てこない状態で、 

特にふくらはぎなどの皮フの柔 
らかい部分やヒザまわりに生じ 
ます。 


皮下再生毛 



お願い 


I 肌に異常があった場合は直ちに使用を中止し、皮フ科 
専門医(こご相談ください。 
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お知らせ 


製品を廃棄するときのお願い 


(リチウムイオン電池リサイクルにご協力を） 



本機専用の巧電式電池です。 

この機器じ(外に使用しない。 

取り出した巧電式電池は充電しないでください。 

参火への投入、加熱をしない。 

•くぎを刺したり、衝撃を与えたり、分解•改造をしない。 
•©と©を金属などで接触させない。 

•ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり 
保管しない。 

•火のそばや炎天下など高温の場所で充電‘使用- 
放置しない。 

発熱 • 発火 • 破裂の原因 I こなります。 


ぐ 

取り出した巧電式電池は乳幼巧の手の届くところに 
置かない。 

誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼします。 

•万一、飲み込んだと思われるとさは、すぐに医師に 
ご相談ください。 

A 警告 

電池の液が漏れたときは、素手で液をさわ!5ず、 

下の処置をずる。 

•液び目に入ったとさは、失明のおそれびあります。 
目をこすらずに、すぐにされいな水で洗ったあと 
医師にご相談ください。 

•液び体や衣類に付いたとさは、皮フの炎症やけび 
の原因になるので、されいな水で十分洗い流した 
あと、医師にご相談ください。 

V 

製品を廃棄するとき m 外は絶巧に分解しない。 

火災•感電•けがの原因になります。 

修理(電池交換など）はお買い上げの販売店または、 
パナソニック電工お客様ご相談窓□にご相談ください。 


♦この製品に使用しておりますリチウムイオン電池はリサイクル可能な 
貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはリチウムイオン電池 
を取り化し、リサイクルへご協力ください。 

•を 称：円筒密閉型リチウムイオン ( Li - ion ) 蓄電池 
♦ 公称電圧： DC 3.6 V ♦数 量：1本 


鎮 
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Li-ion 


廃棄電池の取り出しかた ) 


この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。 
巧解した場合、修復は不可能です。 


• 必ず本体から器具用プラグ(アダプター)をはずして分解してください。 
♦動作するときは、止まるまでスイッチを ON にして電池を使いきってください。 
♦ ドライバーを用い、 〇〜0 の手順で分解してください。 
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お知 6 せ 


なる 


く <なった 


P18 〜20参 


毛くずの掃除をしてください 
販売店に修理をご依頼 < ださい 


P1 4〜15参照 


P26 〜27参照 


めるま湯につけて洗い流してください 
使用推奨温度5〜 35° C でご使用 < ださい 


P2 嫂照 


P17 参照 


コンセントにつないだままでは充電しか行いません。 
コンセントから抜いた状態でお使いください。 


毛くずの掃除をしてください 
刃を取りかえてください 


P26 〜27参照 


P27 参照 


処置後なお異常がある場合は、本体と巧電器をセットで点検をご依頼ください。 


愛情点検 

I 長年ご使用の脱毛器の点検をぜひ！ I 

口 

こんな症状はありませんか？ 

► 

お願い 

スイッチを ON にしても時々作動 
しないことびある。 

コードやアダプターび異常に熱い。 

作動中に異常な音、振動びする。 

本体やアダプターび変形していたり、 
こげくさい臭いびする。 

故障や事故防止のため、 
使用を中止し、 
アダプターをコンセント 
から抜いて、必ず販売店 
にご相談ください。 


動かない 


切れ味が悪 < なった 


^うまく脱毛できない 


定格•仕様 


電源方式 

充電: 

コ-ドの長さ 

約 1.8 m 

充電時間 

1 時間 

定格容量 

20 VA 

定格電圧 

AC 100-240 V 50-60 HZ 

消費電力 

約 5 W (充電時） 

使用電池 

リチウムイオン電池 
(650 mAh ) 

質量 

(重量） 

本体(アシ•ウデ用ヘッド取が時約 1 85 g ) 

(ワキ用ヘッド取が時約 185 g ) 

(シエーバーヘッド取が時約 170 g ) 


上手な脱毛のしかたをされていますか？ 


毛くずなどがたまってしなせんか？ 


やわ肌ガードやディスクが変形、割れ、破損して 
いませんか？ 


充電されていますか？ 


ディスクと刃にボディソープの白い洗い残しが 
ありませんか？ 


使用推奨温度でご使用されてし巧すか？ 


アダプターをコンセントにつないだまま 
スイ、ソチを ON にしていませんか？ 


毛くずなどがたまってしなせんか？ 


刃が変形していませんか9 


巧が磨耗していませんか？ 

交換の目安外刃一約1年/内刃一約2年 


こんな異常を感じたら 


下記の点横をお願いします。 

、 症状 ) 考え6れる原因 J 、 処置 ) 


安全上のごを意 I ご使用の前に■充電のしかた ■ 使いかた ■掃除のしかた-お知らせ 



症げ 


广 シエ— •ノ I 」 
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お知らせ 


保証と アフターサー ビス (よくお読みください) 


修理•お取0扱い•お手入れ 

などのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 
お申し付けください 

乾居や贈答品などでお困りの場合は… 

•修理は、サービス会社•販売会社の r 修理ご相談 
センター」へ！ 

•使いかたボ買い物などのお問い合わせは、「お客様 
ご相談センター」へ！ 

■保証書（裏表紙をご覧ください） 

お買い上げ日•販売店をなどの記入を必ず殖かめ、 
お買い上げの販売店からお受け取り <ださい。 
よくお読みのあと、保管してください。 

保証期間:お買い上げ曰から1年間 
_ (ただし、刃は保証の巧象かです） 

■補修用性能部品の保有期間 医査 

当社は、この脱毛器の補修用性能部品を、製造な 
ち切り後6年保有していまず。 

ま）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 
ずるために必要な部品でず。 


修理を依頼されるとき 


36〜37ページの「こんな異常を感じた6」の表に 
従ってご磕認のあと、直らないときは、まず電源プラグ 
を抜いてお買い上げの販売店へご連絡<ださい。 

•保証期間中は 

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修 
理をさせていただきまずので、恐れ入りまずが、製品 
に保証書を添えてご持参ください。 

•保証期間を週ぎているときは 
修理ずれば使用できる製品については、ご要望に 
より修理させていただきまず。下記修理料金の仕 
組みをご参照のうえ、ご相談 < ださい。 

•修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料•部品代•化張料などで構成さ 
れていまず。 

技術料は、診断•故障個所の修理および部品 
交換•調整 • 修理完了時の点検などの 
作吗-かかる費用でず 

部品代は、修理に使用した部品および補助材 
料代でず 

化張料は、製品のある場所へ技術者を派遣ず 
る場合の費用でず。 


ご連絡いただ 

製 

品 名 

脱毛器 

お買い上げ日 

年月日 

さたい内容 

品 

番 

E%067P 

故障の状況 

できるだけ具体的に 


パナソニック電工お客様ご相談窓□のご案内 


修理-お手入れ-お取扱い-工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店-工事店へお申し付け<ださい。 


•転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名•品番をご確認の上、下記窓□へ 


修理-部品などのご相談は 


使いかた-お買い物などのご相談 

修理ご相談センター 


パナソニック お客様ご相談センター 

(2pImI=)SS.0570-08V365 

全国どこか5でち市内通話料金でご利用いただけます。 

36己曰/受付9時〜20時 


36 已已 / 受付 9 時 ~20 時 

電話多おル KKL 01 20-878-365 

■携帯電話 • PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX 别 而レ函 0120 -878-236 

ただし、携帯電話- PHS 等は下記の電話番号へおかけください。 

ナ版巧 06-6906-1 090 〒日 71 ぶ日郎大阪府門真が慎 1 D4S 
の吸 AUbbdUt) luau パナソニック電エテクノヴ - ビス ㈱ 


札幌巧 011 -26 1-6401 遍） 名古屋巧 052-551 -7900 疆) 
東京。 03-5392-7 190 厳 福岡。 092-622-053 1 厳 


Help desk for foreign residents in Japan 

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 

Open : 9:00-17:30(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)^ 


ごま意•爲)印は大阪へ自動乾送になり、拠点から大阪までの転送通信料は薛社負担でず。 0810 

•所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。 


ご相談窓□における個人情報のお取り扱い 

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への 
対応や修理その確認などのために利用し、その記録を残ずことがあります。また、折り返し電話させてい 
ただくときのため、ナンバー•ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務 
等を委託ずる場合や正当な理由がある場合を除き、第王者に提供しません。お問い合わせは、ご巧 
I 談された窓□にご連絡ください。_ _ 


パナソニック株式会社 

製造元パナソニック電工株式会社ビューティ•ライフ事業部 

〒班 2-8 班 0 滋賀県彦根市岡町 33 番地 
^3 © Panasonic Electric Works Co. ， Ltd 2008 


〈無料修理規定 > 

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等のを意書に従った使用が態で保証期間巧 

に故障した場合には、無料修理をさせていただきまず。 

(イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお 
買い上げの販売店にお申しつけ<ださい。 

(□) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 
お客様ご柜談窓□にご柜談ください。 

2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客 

様ごネ目談窓□にご柜談ください。 

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 

場合には、お客様ご柜談窓□にご柜談ください。 

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 

(イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 

(□) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷 

(八）义災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫 
化ガスなど）、異常電圧、指定かの使用電源（電圧、周波数）等による 
故障及び損傷 

(二）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 

(ホ）一般家庭用 U クト（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び 
損傷 

( へ） 本書のご提示がない場合 

( 卜）本書にお買い上げ年月日、お客様を、販売店をの記入のない場合、あ 
るいは字巧を書き替えられた場合 

(チ）持込修理の対象商品を直接修理窓□へ送付した場合の送料等はお 
客様の負担となります。また、出張修理等を巧った場合には、止)張料 
はお客様の負担となりまず。 

己.本書は日本国内においてのみ有効です。 

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 

1 . お客様ご柜談窓□は、取扱説明書をご参照<ださい。 


修理メモ 


《お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間巧の無料 
修理対応及びその後の安全点お活動のために利用させていただ < 場合が 
ございまずのでご了承 < ださい。 

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を 
お約束ずるものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行してい 
る者（保証責任者）、及びそれ U かの事業者に対ずるお客様の法律上の権 
利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご 
不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご柜談窓□にお間い合 
わせ < ださい。 

《保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説 
明書をご覧 < ださい。 

^ This warranty is valid only in Japan . 



































Panasonic 

说巧ほ証書 

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、 
本書裏面記載内容で無料修理を巧うことをお約束するものです。 
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面(こ記載し 
ております。お客様の個人情報(こ関するお問い合わせは、お買い 
上げの販売店(こご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。 
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パナソニック株式会社 

製造元パナソニック電工株式会社ビユーティ•ライフ事業部 

干 522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749じ 6) 7890 


- へキリトリ線〉 


ご販売店様へ※巧欄は必ず記人しておミ度しください。 




















